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in (117) noch diejenige   der Selbstinduktion.   Die Stromgleicnung (118)
lautet dann:

-t

Man erhalt fur die komplexe Stromamplitude

in
J = --------

W -f-

und der Widerstandsoperator hat in diesem allgemeinsten Falle den Wert

(126)

ist, oder wenn L und C so gewablt sind, daB

1          T2

Man ersiebt daraus, dafi durcb passende Wabl von Selbstinduktion und
Kapazitat der Widerstandsoperator sicb auf den Obmschen Widerstand w
reduzieren kann; dies ist der Fall, wenn

1     .

(127)

.18. Das quasistationare Verhalten. in den bahandelten
Wechselstrompro'blemen.

Der in den letzten Abscbnitten durcbgefiibrten Bebandlung der Wecbsel-
stromprobleme liegt die Vorstellung zugrunde, daB die Stromstarke in
der ganzen Ausdebnung eines unverzweigten Leiterteiles in jedem Augen-
blick stets denselben Wert babe, Wir werden im VIII. Kapitel bei der
Bebandlung der elektriscben Scbwingungen Falle kennen lernen, in denen
diese Bedingung nicbt mebr erfullt ist. Wenn in einem solcben Fall
die Stromstarke in einer bestimmten Eicbtung eines Leiters z. B. abnimmt,
so riibrt dies daber, daB die in dieser Ricbtung stromende Elektrizitat
sicb auf der Oberflacbe des Leiters zum Teil ansammelt. Der Leiter wirkt
also dab ei als Kapazitat, auf der ein Anstauen der zustromenden Ladungen
stattfindet. Wir werden seben, dafi solcbe Falle bei sebr boben Wecbsel-
zablen eintreten konnen. In alien bier bebandelten Fallen sollen die
Wecbselzablen kleiner sein, so dafi in jedem unverzweigten Leiter in
jedem Augenblicke die Stromstarke in seiner ganzen Erstreckung die
gleicbe sein soil. Ansammlungen der Elektrizitat sollen nicbt auf den
durcbstromten Leitern, sondern nur auf den an die stromfubrenden Leiter
angebangten, besonders in Recbnung zu stellenden Kapazitaten statt-
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